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DOMESTIC PRODUCTION 

WEEKLY SMOKING AND PHYSICAL TEST RESULTS 
BAZ1 - BEST BUY NON-FILTER KS SP - STD 
STOCKTON STREET 


TOT PLG TOB 


WEEK 

TAR 

NIC 

TPM 

MEN 

H20 

PUFF 

MON 

RTD 

RTD 

VEN 

POR 

WT. 

OV 

CIR 

FRM 

END 

TARGETS 

23.0 



.00 



22.2 

60 

0 

0 

46 

.996 

13,00 

24.80 

.0 


90/10/14 

25.6 

1.76 

32.0 

.00 

4.6 

9.7 

21.9 

57 

0 

0 

44 

1.011 

13.18 

24.95 

3.0 

.633 

90/10/21 

24.5 

1.59 

29.8 

.00 

3.8 

9.6 

22.5 

60 

0 

0 

47 

.980 

12.92 

24.92 

3.1 

.394 

90/11/04 

25.1 

1.60 

31.0 

.00 

4.3 

9.9 

22.6 

59 

0 

0 

43 

.977 

13.22 

24.88 

3.0 

.845 

90/11/11 

23.6 

1.51 

28.4 

.00 

3.3 

9.5 

22.1 

60 

0 

0 

44 

1.003 

13.30 

24.96 

3.0 

.400 

90/11/25 

24.6 

1.65 

30.4 

.00 

4.1 

9.8 

22.7 

55 

0 

0 

49 

.999 

13.16 

24.99 

3.1 

.472 

90/12/02 

24.4 

1.63 

29.6 

.00 

3.6 

9.6 

21.9 

58 

0 

0 

48 

.977 

13.07 

24.87 

3.3 

.967 

90/12/09 

23.2 

1.56 

28.3 

.00 

3.6 

9.5 

21.6 

61 

0 

0 

44 

.983 

13.20 

24.92 

3.1 

.558 

90/12/16 

25.2 

1.67 

31.1 

.00 

4.3 

10.3 

21.8 

71 

0 

0 

47 

1.027 

13.50 

24.95 

3.1 

.691 

90/12/23 

23.9 

1.59 

29.4 

.00 

3.9 

9.7 

22.2 

61 

0 

0 

41 

1.015 

13.45 

24.98 

3.1 

.502 

91/01/20 

23.7 

1.52 

29.1 

.00 

3.9 

9.6 

21.8 

62 

0 

0 

45 

1.000 

13.60 

24.95 

3.2 

.545 

91/01/27 

24.0 

1.52 

29.6 

.00 

4.1 

9.5 

22.2 

58 

0 

0 

48 

.976 

13.62 

25.00 

3.3 

.796 

91/02/03 

23.0 

1.46 

28.0 

.00 

3.5 

9.3 

21.6 

60 

0 

0 

46 

1,024 

13.90 

24.99 

3.2 

.671 

91/02/17 

23.2 

1.54 

28.4 

.00 

3.6 

9.5 

21.9 

61 

0 

0 

39 

.983 

13.70 

24.91 

3.4 

.961 

91/03/10 

23.2 

1.51 

28.2 

.00 

3.5 

9.4 

22.4 

62 

0 

0 

45 

1.004 

13.07 

24.93 

3.1 

.800 

91/03/17 

25.5 

1.65 

32.2 

.00 

5.1 

9.7 

22.0 

59 

0 

0 

50 

1.011 

13.22 

24.96 

3.3 

.708 

91/03/24 

22.8 

1.45 

27.9 

.00 

3.7 

9.4 

21,6 

55 

0 

0 

44 

1.002 

13.16 

24.92 

3.3 

.518 

91/04/14 

24.5 

1.54 

29.9 

.00 

3.9 

9.8 

22.4 

57 

0 

0 

45 

.963 

13.02 

24.96 

3.5 

.796 

91/04/28 

24.4 

1.61 

29.9 

.00 

3.9 

9.8 

22.8 

66 

0 

0 

45 

1.008 

33.51 

24.87 

3.4 

.865 

91/05/19 

24.4 

1.59 

30.1 

.00 

4.1 

10.0 

23.1 

66 

0 

0 

40 

1.030 

13.05 

24.99 

3.2 

.993 

91/06/02 

24.3 

1.54 

30.1 

.00 

4.2 

9.7 

22.5 

60 

0 

0 

45 

.997 

13.46 

24.97 

3.4 

.884 

91/06/09 

23.6 

1.48 

28.5 

.00 

3.5 

9.6 

21.0 

61 

0 

0 

45 

1.015 

13.44 

24.85 

3.3 

.861 

91/06/16 

25.6 

1.59 

31.4 

.00 

4.2 

11.2 

22.8 

60 

0 

0 

42 

1.015 

13.45 

25.02 

3.5 

.995 

91/06/23 

23.5 

1.49 

28.7 

.00 

3.7 

9.7 

22.0 

60 

0 

0 

44 

.997 

13.22 

24.95 

3.2 

.827 

91/06/30 

23.2 

1.46 

28.9 

.00 

4.2 

9.5 

22.4 

59 

0 

0 

49 

.995 

13.00 

25.03 

3.1 

.903 

91/07/14 

24.3 

1.58 

29.9 

.00 

4.1 

9.6 

21.5 

59 

0 

0 

47 

1.003 

13.10 

24,95 

3.1 

1.363 

91/07/21 

23.9 

1.49 

29.5 

.00 

4.1 

9.6 

21.7 

63 

0 

0 

46 

1.004 

12.90 

25.17 

3.2 

1.479 

91/07/28 

24.9 

1.58 

30.6 

.00 

4.2 

9.6 

22.0 

64 

0 

0 

47 

1.004 

12.94 

24.99 

3.1 

.953 

91/08/04 

25.1 

1.59 

30.9 

.00 

4.3 

9.7 

21.2 

61 

0 

0 

39 

1.001 

13.20 

25.00 

3,3 

.813 

91/08/11 

24.5 

1.56 

30.2 

.00 

4.2 

9.6 

21.7 

66 

0 

0 

43 

.998 

13.08 

24.89 

3.4 

.716 

91/08/18 

25.7 

1.66 

32.0 

.00 

4.6 

.0 

22.2 

62 

0 

0 

44 

1.036 

13.00 

24.97 

3.0 

.736 

91/08/25 

24.6 

1.52 

30.0 

.00 

3.9 

9.4 

22.1 

60 

0 

0 

37 

1.040 

13.11 

25.00 

3.1 

.977 

91/09/01 

24.1 

1.52 

29.5 

.00 

3.9 

9.3 

21.7 

57 

0 

0 

47 

1.008 

12.73 

25.05 

3.1 

1.167 

91/09/08 

25.0 

1.63 

31.0 

.00 

4.4 

9.6 

22.4 

60 

0 

0 

43 

1.033 

12.98 

25.12 

2.8 

1.160 

91/09/15 

24.4 

1.54 

30.0 

.00 

4.0 

9.4 

22.1 

59 

0 

0 

50 

1.008 

12.75 

24.97 

3.1 

1.247 

91/09/22 

25.0 

1.58 

30.4 

.00 

3.8 

9.9 

22.0 

63 

0 

0 

45 

.999 

12.94 

24.98 

3.3 

1.004 

91/09/29 

24.7 

1.62 

30.8 

.00 

4.5 

9.6 

21.8 

63 

0 

0 

49 

1.013 

13.09 

25.00 

2.9 

1.316 

91/10/06 

25.7 

1.59 

31.7 

.00 

4.4 

9.4 

22.1 

57 

0 

0 

41 

1.010 

13.25 

24.92 

3.2 

1.314 

91/10/13 

24.8 

1.62 

30.7 

.00 

4.3 

10.0 

22.6 

61 

0 

0 

44 

1.024 

12.72 

24.92 

3.0 

1.138 

91/10/20 

25.4 

1.60 

31.3 

.00 

4.3 

10.2 

21.9 

67 

0 

0 

43 

1.006 

12.93 

24.82 

3.1 

1.502 

91/10/27 

25.4 

1.60 

30.9 

.00 

3.9 

10.3 

21.7 

61 

0 

0 

45 

1.028 

13.37 

25.00 

3.3 

1.688 

AVERAGE 

24.4 

1.57 

30.0 

.00 

4.0 

9.7 

22.1 

61 

0 

0 

45 

1.005 

13.19 

24.96 

3.2 

.910 

STD DEV 

.82 

.07 

1.17 

.00 

.37 

.35 

.45 

3.2 

.0 

.00 

3.0 

.018 

.27 

.06 

.15 

.31 

NUMBER 

40 

40 

40 

0 

40 

39 

40 

40 

0 

0 

40 

40 

40 

40 

40 

40 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/znglOOOO 



